CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Cugliate 
Data: 8-1-1978 
Ora: 21:00 
Tipologia: stelle 
Fonte: CUN 


lito tra le 9 di sera e le 5 del mattino. 

8 GENNAIO - Domenica, ore 21.00. 

CUGLIATE (VA) - Due « stelle » splendenti sono 
viste muoversi in coppia verso Cuasso. 

- 12 GENNAIO - Giovedì, ore 4.30. 19/8 
TORRE BOLDONE (BG) - Svegliata dalla 
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